Laboratorul 14 Nume student si grupa STEREOSCOPIA IN FORMAREA IMAGINILOR 3D Scopul: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Identificarea tipurilor de dispozitive utilizate - se noteaza denumirile si tipurile de aparate utilizate; - se identifica materialele ce se vor utilza pentru studiu; - se completeaza tabelul: Denumire aparat Tip aparat Caracteristici principale Stereoscop Card stereoscopic Ochelari cu filtre color Sistem pt freeviewing 2 Vizualizarea de imagini folosind ochelari cu filtre de culoare - se utilizeaza setul de imagini specific vederii cu ochelarii cu filtre de culoare; - se verifica fuziunea imaginilor si obtinerea vederii stereocopice prin vizualizarea cu un singur ochi si cu ambii ochi; - se retin particularitatile privind calitatea efectului si cerintele referitoare la realizarea imaginilor pentru stereoscop 3 Vizualizarea sterogramelor prin folosirea stereoscopului - se folosesc cardurile stereoscopice cu mai multe imagini introduse in dispozitivul aparatului stereoscopic; - sunt vizualizate mai multe imagini urmarind realizarea vederii steroscopice prin fuziunea imaginilor din cardul stereo; - se aprecieaza gradul de profunzime stereoscopica (adancimea vederii elementelor din imagine); - se compara detaliile observate pe imaginea vazuta fara stereoscop si cu stereoscopul; 4 Vederea steroscopica libera folosind stereograme pentru freeviewing Procedeul freeviewing consta in vizualizarea unei imagini side-by-side fara a utiliza un dispozitiv de vizualizator specific, un stereoscop Procedeul foloseste metoda de vedere paralel Aceasta metoda folose?te doua imagini apropiate la nu mai mult de 65 mm între punctele lor centrale - sistemul de laborator foloseste imagini de freeviewing (fotografii electronice) redate pe ecranul monitorului TV sau a unui PC; - observatorul se uita cu fiecare ochi in parte, cu lejeritate, privind in adancime (in departare) prin imagine pastrând în acela?i timp paralelismul axelor de vedere oculara; - concentrarea observatorului asigura focalizarea oculara si convergenta oculara in mod simultan ceea ce duce la suprapunerea celor doua imagini intr-o a treia imagine dispusa intre cele doua initiale La inceput, efectul pare a a va deranja, nu va nelinistiti, continuati sa priviti relaxat imaginile si odata cu formarea/stabilizarea celei de a treia imagini, dispuse la mijloc intre cele doua initiale, distingeti relaxat dispunerea in profunzime a elementelor de imagine In aceasta noua imagine formata are loc realizarea vederii sterocopice cu detalii tridimensionale; - imaginea 3D obtinuta este mai luminoasa, asupra acesteia se fac observatii referitoare la formarea vederii steroscopice libere - se pregateste sistemul de studiu potrivit schemei: Nota: 1 Este posibil sa NU reusiti din prima incercare si va trebui sa respectati precizarile asupra modului de observare a imaginilor 2 Vederea libera se formeaza prin antrenament si in cazul unui sistem vizual fara afectiuni, constituie un real avantaj in a studia diferite stereograme fara apartura de vizualizare 3 Metoda poate fi aplicata si prin folosirea a doua fotografii de dimensiuni normale, obtinute cu un aparat foto stereoscopic 4 Incercati vederea libera stereoscopica folosind doua fotografii sau imagini identice dispuse ca in situatiile prezentate Se obtine efectul de adancime? CONCLUZII desprinse din studiul efectuat: - Intrebari: 1 Vederea paralel, vederea libera a imaginilor, este sau nu aplicata in cazul sistemelor - 3D? 2 Folositi doua fotografii identice pe hartie sau redate pe ecran pentru o vedere libera? Ce rezultat ati obtinut? Raspuns: 1 Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate Anexa 6 3 Stereograme pentru freeviewing Stereograma pentru exercitul de freeviewing Stereograma pentru exercitul de freeviewing STEREOSCOPIA IN SISTEMELE CU IMAGINI 3D Page 4 